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Conformement aux dispositions de I’arrete prefectoral du 15 janvier 2018, les Agents de la Police Municipale 
de Cuers sont equipes de cameras individuelles. 

Ce dispositif a ete accueilli avec succes. Son role a ete dissuasif, puisque a ce jour il a permis de contribuer a 
i’apaisement d’eventuelles tensions ou incidents lors des differentes interventions et de faire cesser les 
outrages envers les Policiers Municipaux. 

De fait, nous n’avons jamais eu recours a la consultation et a Pextraction des donnees provenant des cameras 
individuelles. 


Nous vous prions d’agreer, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations. 
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